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- La estabilidad de la escalera está en peligro con inclinacio¬ 
nes mayores de 10° (corresponde a una pendiente de 

22 %). 

- Inclinaciones del terreno de hasta 10° son compensadas 
por la nivelación automática de la escalera. 

- ¡Inclinaciones del terreno de más de 12.0° permiten sólo un 
funcionamiento de escalera restringido! Se reducen las car¬ 
gas máximas permitidas. 
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